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INPUT SENSITIVITY IS 0.5 VOLTS 
WITH GAIN CONTROL C W, BUT 
SWITCH NOT ACTUATED. 

SENSITIVITY IS 2 VOLTS WITH 
GAIN CONTROL CW AND SWITCH 
ACTUATED. 
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105 - 130 V 
50 - 60 CPS 



I0K 2W 


TO FILAMENTS 



IOOK 'IW 


* 5% TOLERANCE RESISTORS 
A R 18 AND R 19 MATCHED WITHIN 1% 

- SRI AND SR 2 = SILICON RECTIFIERS, 600 PIV 
SR 3 = SELENIUM RECTIFIER, 400 PIV @ 65 M 














REVISION 


DATE 


BY j CHKD 


APPD 

4-1- 


l 


OUTPUT 

SOCKET 



OUTPUT 


' 16 JT 


8 A 


BLU/WHT 


OUTPUT 

TERMINALS 


D*G NO 

SC 119 - 115 


OUTPUT SOCKET 
CONNECTIONS 


IMPEDANCE 

(OHMS) 

CONNECT TO 

4 

1 AND 2 

8 

1 AND 3 

16 

1 AND 4 

125 

5 AND 6 

150 

6 AND 7 

600 (B A L ) 

7 AND 8 

voltage 

(VOLTS) 

CONNECT TO 

25 

1 AND 4 

70.7 

5 AND 6 

NOTE PIN 6 IS GROUND 
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